ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 2) 


(Продолжение. Начало в РЭТ № 2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на цифру 2 
















































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
2 ВАТб?2-02\\/ Зе $С080 Диод Шоттки ВАТ1б 

2 (голубой) ВАК64-03\М/ Зе $00323 рт-диод 

2 2$С3604 Мес _ прп, радиочастотный, 8 ГГц, 12 дБ, 2 ГГц 
2 (белый) ВВ439 Зе $00323 Варикап 5/29 пФ 

20 МБЕ5811 Мо: $01143 прп, радиочастотный, 5 ГГц, 0,2 А 
-20 РОТС114\МУ РЫ $0тТ323 прп, «цифровой» 

20Е 1Т$0Е1220 ТК $01143 прп, 12 ГГц при 6 В/20 мА 

20\ РЕМ20МВ РЫ $0Т346 Стабилитрон 20 В, 0,3 Вт 

20% В7\/49-С20 РЫ $0т89 Стабилитрон 20 В, 1 Вт 

21 Са|-21 МС $0т89 Усилитель 0...8 ГГц, ММС, 14 дБ 
22 ММВТ4209 Ма $О0Т23 рпр, импульсный, 850 МГц, 2№4209 
22 ОТС123ЕЧА Вро $С70 прп, 2,2к/2,2к, 50 В, 100 мА 

22 ОТС123ЕКА Вво $С59 прп, 2,2к/2,2к, 50 В, 100 мА 

22\/ Р2М22МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 22 В, 0,3 Вт 

22У В7\/49-С22 РЫ $0т89 Стабилитрон 22 В, 1 Вт 

23 ммвт3646 Ма $О0Т23 прп, импульсный, 350 МГц, 2№3646 
23 ОТС143ЕЧА Вов $С70 рпр, 4,7к/4,7к, 50 В, 100 мА 

23 ОТС14ЗЕКА Вов $С59 рпр, 4,7к/4,7к, 50 В, 100 мА 

-23 РОТА114ТУ РЫ $0Т323 рпр, +10к 

24 ММВО2101 Ма $ОТ23 З! диод 100 В, 200 мА 

24 0ТС114ЕСА Вой $О0Т23 прп, 10к/1Ок, 50 В, 100 мА 

24 0ТС114ЕЧА Вой $С70 прп, 10к/1Ок, 50 В, 100 мА 

24 0ТС114ЕКА Вой $С59 прп, 10к/1Ок, 50 В, 100 мА 

24 2$65006 Мес _ прп, радиочастотный, 4,5 ГГц при 3 В/7 мА 
-24 РОТС114ТУ РЫ $0Т323 прп, +10к 

24\/ Р2М24МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 24 В, 0,3 Вт 

24У В7\/49-С24 РЫ $0т89 Стабилитрон 24 В, 1 Вт 

25 ММВО2102 Ма $О0Т23 З! диод 100 В, 200 мА 

25 ОТС124ЕСА Вой $О0Т23 прп, 22к/22к, 50 В, 100 мА 

25 ОТС124ЕКА Вой $659 прп, 22к/22к, 50 В, 100 мА 

25 0ТС124ЕЧА Вой $С70 прп, 22к/22к, 50 В, 100 мА 

26 ММВО2103 Ма $О0Т23 Сдвоенный, ММВО1201 

26 0ТС144ЕКА Вой $659 прп, 47к/47к, 50 В, 30 мА 

26 0ТС144ЕЧА Вой $С70 прп, 47к/47к, 50 В, 30 мА 

27 ММВО2104 Ма $О0Т23 Два диода ММВО1201, общий катод 
27\/ РЕМ27МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 27 В, 0,3 Вт 

27У В7\/49-С27 РЫ $0т89 Стабилитрон 27 В, 1 Вт 

28 ВЕР280Т ТЖ _ прп, радиочастотный, 7 ГГц при 8 В/10 мА 
28 ММВО2105 Ма $О0Т23 Два диода ММВО1201, общий анод 
-28 РОТА114\М/Ч РЫ $0Т323 рпр, «цифровой» 

29 ММВО1401 Ма $ОТ23 З! диод 200 В, 100 мА 

29 ОТС115ЕЕ Вов ЕМТЗ прп, 100к/1ООк, 50 В, 20 мА 

29 ОТС115ЕЧА Вов $С70 прп, 100к/1ООк, 50 В, 20 мА 

29 ОТС115ЕКА Вов $С59 прп, 100к/1ООк, 50 В, 20 мА 

200 $$ТРАО200 5] _ Диод с током утечки 200 пА, РАБ-200 
201 РЕМ20МВ1 РЫ $0т346 Стабилитрон 20 В, 0,3 Вт 

202 Р2М20МВ2 РЫ $0т346 Стабилитрон 20 В, 0,3 Вт 

203 Р2М20МВЗ РЫ $0т346 Стабилитрон 20 В, 0,3 Вт 

221 Р2М22МВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 22 В, 0,3 Вт 

222 Р2М22МВ2 РЫ $0т346 Стабилитрон 22 В, 0,3 Вт 

223 Р2М22МВ3 РЫ $0т346 Стабилитрон 22 В, 0,3 Вт 

241 Р2М24МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 24 В, 0,3 Вт 

242 Р2М24МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 24 В, 0,3 Вт 

243 Р2М20МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 24 В, 0,3 Вт 

271 РЕМ2.7МВ1 РЫ $0т346 Стабилитрон 2,7 В, 0,3 Вт 

272 РЕМ2.7М№В2 РЫ $0т346 Стабилитрон 2,7 В, 0,3 Вт 

2А ММВТЗ906" Мо! $О0Т23 2№3906 

2А ммвт3906\/ Мо! $01323 2№3906 

2А ЕММТЗ906 2е{ $0Т23 2№3906 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
2А4 РУМ2.4МВ2А РН $0тТ346 Два стабилитрона 2,4 В, общий катод 
2А7 РУМ2.7МВ2А РН $0т346 Два стабилитрона 2,4 В, общий катод 
2В ВСс849В ИТ $О0Т23 ВС549В 

2В$ ВСс849В Зе $О0Т23 ВС549В 

2В$ ВС849В\М/ Зе $0Т323 ВС549В 

2Вр ВС849В РЫ $О0Т23 ВС549В 

28 ВС849В\М/ РЫ $0тТ323 ВС549В 

2В- ВС849В\М/ РЫ $0Т323 ВС549В 

2В ЕММТ2907 2е{ $О0Т23 2№2907 

2В ММВТ2907 Мо! $О0Т23 МР$2907 

2ВК ВС849ВК РН $ОТ23К ВС549В 

2В2 ЕММТ2907 2е $О0Т23 2№2907 

2С ВС849С ИТ $О0Т23 ВС549С 

2С$ ВС849С Зе $О0Т23 ВС549С 

26$ ВС849С\\ Зе $0Т323 ВС549С 

2Ср ВСс849С РЫ $О0Т23 ВС549С 

2СЕ ВСс849С РЫ $О0Т23 ВС549С 

2С+ ВС849С\\ РЫ $0Т323 ВС549С 

2С- ВС849С\\ РЫ $0Т323 ВС549С 

2С ММВТА7О Мо $О0Т23 МР$А7О 

2СВ ВСс849СВ РЫ $ОТ23К ВС549С 

202 ЕММТА7О 2е $0Т23 МР$А7О 

20 ММВТАЭ2 Мо! $О0Т23 рпр, МРЗА9Э2, 300 В 

2Е ММВТАЭЗ Мо! $О0Т23 рпр, МР$ЗАЭЗ, 200 В 

2Е ЕММТ-АЭЗ 2е{ $О0Т23 МР$АЭЗ 

2Е ВС8508В ИТ $О0Т23 ВС550В 

2Е$ ВС850В Зе $О0Т23 ВС5508В 

2Е$ ВС850В\М/ Зе $0Т323 ВС550В 

2Ер ВС850В РЫ $О0Т23 ВС550В 

2 ВС850В РЫ $О0Т23 ВС550В 

2 ВС850В\М/ РН $0тТ323 ВС550В 

2Е- ВС850В\М/ РН $0Т323 ВС550В 

2Е ЕММТ2907А 2е{ $ОТ23 2№2907А 

2Е ММВТ2907А Мо! $0Т23 МР$2907А 

2Е ММВТ2907А\\ Мо! $0Т323 МР$2907А 

2ЕВ ВС850ВК РЫ $ОТ23К ВС550В 

2С ВС850С ИТ $О0Т23 ВС550С 

2С5$ ВС850С Зе $ОТ23 ВС550С 

2Ср ВС850С РЫ $О0Т23 ВС550С 

2С4 ВС850С РЫ $01323 ВС550С 

244 ВС850С\/ РН $0Т323 ВС550С 

2С- ВС850С\\ РН $0Т323 ВС550С 

2С ЕММТ-А5б 2е{ $О0Т23 МР$ЗА56 

2С ММВТА56 Мо! $О0Т23 МР$ЗА56 

2СМ ММВТА56 Мо! $О0Т23 МР$ЗА56 

2СВ ВС850СК РЫ $ОТ23К ВС550С 

2СТ $ОА56 $6$ $О0Т23 МР$А56 

2Н ЕММТ-А55 2е{ $О0Т23 МР$А55 

НТ $0А55 $6$ $О0Т23 МР$ЗА55 

2Н ММВТА55 Мо{ $О0Т23 МР$А55 

2. ммвт3640 Мо! $О0Т23 рпр, импульсный, МР$3640 
Ра ЕММТ4402 2е{ $ОТ23 2№4402 

к ММВТ8598 Мо! _ рпр, 2№4125 60 В 

2Е ММВТ5401 Мо! $О0Т23 рпр, 2№5401, 150 В 

2. ЕММТ4403 2е{ $ОТ23 2№4403 

2М ЕММТ5087 2е{ $О0Т23 2№5087 

2М ММВТ404 Мое $0Т23 рир, прерыватель, 24 В, 150 мА 
2М ММВТ404А Мо! $О0Т23 рпр, прерыватель, 35 В, 150 мА 
2№0 2ХТ11М№200Е ге $0Т23 прп, импульсный, 20 В, 2,5 А, низкое насыщение 
2Р ЕММТ2222К 2е{ $ОТ23К 2№2222 

2Р ММВТ5086 Мо! $О0Т23 2№5086 

20 ММВТ5087 Мо: $0Т23 2№5087 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

2 Н$М$-8102 НР $0Т23 Пара диодов Шоттки для смесителя 10...14 ГГц 
2тТ $04403 $65 $О0Т23 2№4403 

2Т ММВТ4403 Мо! $О0Т23 2№4403 

2Т НТ2 2е{ $О0Т23 рпр, 80 В, 100 мА 

20 ММВТА6бЗ Мо! $ОТ23 Составной МРЗАбЗ 

2\ ММВТА64 Мо! $О0Т23 Составной МРЗА64 

2\4 Р2М2.4МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 2,4 В, 0,3 Вт 

2\7 РЕМ2.7МВ РЫ $01346 Стабилитрон 2,7 В, 0,3 Вт 













































































































































































2М ЕММТЗ905 2е{ $ОТ23 2№3905 

2М ММВТ8599 Мо! - рпр, 2№4125 80В 

2х $04401 $65 $О0Т23 2№4401 

2х ММВТ4401 Мо! $О0Т23 2№4401 

2\4 В2\/49-С2\/4 РЫ $0т89 Стабилитрон 2,4 В, 1 Вт 

2\7 В2\/49-С2\У7 РЫ $0т89 Стабилитрон 2,7 В, 1 Вт 

22 ММВТ6520 Мо! $ОТ23 рпр, 2№6520, 350 В 

27 ВА$70-04 ге $ОТ23 Полумост диодов Шоттки 70 В, 15 мА 
275 ВА$70-05 га $ОТ23 Два диода Шоттки 70 В, 15 мА, общий катод 
Коды, начинающиеся на цифру 3 

Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
3 ВАТбОА Зе $00323 Диод Шоттки 10 В, ЗА 

3 ВАТб?2-02\\ Зе $С080 - 

30 МУМ53309\\/1 Мо! $01363 прп/рпр, 1к/1к 

30\ РЕМЗОМВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 30 В, 0,3 Вт 

30% В2\/49-С30 РЫ $0т89 Стабилитрон, 30 В, 1 Вт 

301 РО\/301М Рсв ЗОТ23 п-МОП, «цифровой», 25 В, 0,22 А 

302 ЕО\302Р Есв $ОТ23 р-МОП, «цифровой», 25 В, 0,13 А 

303 РО\/303М Есв ЗОТ23 п-МОП, «цифровой», 25 В, 0,68 А 

304 [О\/304Р Есв ЗОТ23 р-МОП, «цифровой», 25 В, 0,46 А 

31 МУМ53319\/1 Мо! $0тТ363 прп/рпр, 2,2к/2,2к 

31 ММВО1402 Ма $0Т23 З! диод 200 В, 100 мА 

32 МУМ533209\\/1 Мо! $0тТ363 прп/рпр, 4,7к/4,7к 

32 ММВО1403 Ма+ ЗОТ23 Два $! диода 200 В, 100 мА 

32 ВАТЗ2 Зе _ 18 ГГц Шоттки с нулевым смещением 
33 МУМ53339\/1 Мо! $0тТ363 прп/рпр, 4,7к/47к 

33 ОТА143ХЕ Вой ЕМТЗ рпр, 4,7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

33 ОТА143ХЦА Кой $С70 рпр, 4,7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

33 ОТА143ХКА Коп $С59 рпр, 4,7к/1Ок, 50 В, 100 мА 

33 ММВО1404 Мат $О0Т23 Два $1 (кремниевых) диода 200 В, 100 мА, общий катод 
33 Са!|-33 МС $0т89 Усилитель 0...4 ГГц, ММС, 19 дБ 

33\ РЕМЗЗМВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 33 В, 0,3 Вт 

ЗУ В2\/49-С33З РЫ $0т89 Стабилитрон 33 В, 1 Вт 

34 МУМ53349\/1 Мо! $0тТ363 прп/рпр, 22к/47к 

34 ММВО1405 Ма+ ЗОТ23 Два $! диода 200 В, 100 мА, общий анод 
331 №$331М ЕСН $О0Т23 п-МОГ, 20 В, 1,3 А 

331 РЕМЗ.3ЗМВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,3 В, 0,3 Вт 

332 РЕМЗ.3МВ2 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,3 В, 0,3 Вт 

332 №$332М Есв $О0Т23 р-МОГ, 20 В, 0,4 А, 1 А пик 

335 №$335М Есв $0Т23 п-МОГ, 20 В, 70 мА, 1,7 А пик 

336 №$336мМ Есв $0Т23 р-МОГ, 20 В, 0,27 А, 1,2 А пик 

337 №$337М Рсв $0Т23 п-МОГ, 20 В, 50 мА, 2,5 А пик 

338 №$338М Рсв $О0Т23 р-МОГ, 20 В, 0,13 А, 1,6 А пик 

34 2$С5007 №с _ прп, радиочастотный, 7 ГГц при 3 В/7 мА 
340 [О\340Р Есв $0Т23 р-МОГ, 20 В, 70 мА 

35 МУМ53359\/1 Мо! $0тТ363 прп/рпр, 2,2к/47к 

35 ОТА124ХЕ Коп ЕМТЗ рпр, 22к/47к, 50 В, 50 мА 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
35 ОТА124ХЦА ВОН $С70 рпр, 22к/47к, 50 В, 50 мА 

35 ОТА124ХКА ВОН $659 рпр, 22к/47к, 50 В, 50 мА 

351 №$351М ЕСН $0Т23 п-МОГП, 30 В, 1,1 А 

352 №$352М ЕСН $О0Т23 р-МОГ, 20 В, 0,5 А 

355 №$355М Есв $О0Т23 п-МОГ, 30 В, 0,1 А, 1,6 А пик 
356 №$356М Есв $0Т23 р-МОГ, 20 В, 0,3 А, 1,1 А пик 
357 №$357М РСН $О0Т23 п-МОГП, 30 В, 2,5 А пик 

358 №$358М Есв $О0Т23 р-МОГ, 30 В, 0,2 А, 1,6 А пик 
358 РОМ№358М ЕСН $О0Т23 р-МОГП, 30 В, 0,2 А, 1,6 А пик 
360 [ОМ3З60Р ЕСН $О0Т23 р-МОГП, 30 В, 80 мА, 2 А пик 
361 РЕМЗ.6МВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,6 В, 0,3 Вт 
362 РЕМЗ.3МВ2 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,3 В, 0,3 Вт 
36\/ РЕМЗ6МВ1 РЫ $0т346 Стабилитрон 36 В, 0,3 Вт 
з6у В2\/49-С36 РЫ $0т89 Стабилитрон 36 В, 1 Вт 

391 РЕМЗ.9МВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,9 В, 0,3 Вт 
392 РЕМЗ.9МВ2 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,9 В, 0,3 Вт 
39\ РЕМЗЭМВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 39 В, 0,3 Вт 
39у В2\/49-С39 РЫ $0т89 Стабилитрон 39 В, 1 Вт 

ЗА ВС856А ИТ $О0Т23 ВС556А 

ЗА ВС856АТ РЫ $01416 ВС556А 

ЗАр ВС856А РЫ $0Т23 ВС556А 

ЗА+ ВС856А РЫ $0Т23 ВС556А 

ЗА$ ВС856А Зе $О0Т23 ВС556А 

ЗА+ ВС856А\/ РЫ $01323 ВС556А 

ЗА- ВС856А\М/ РЫ $0тТ323 ВС556А 

ЗА ММВТН24 Мо! $О0Т23 прп, смесительный, \/НЕ, 600 МГц 
ЗАО РЕМЗ.0ОМВ2А РЫ $0т346 Два стабилитрона 3,0 В 

ЗАЗ РЕМЗ.3ЗМВ2А РЫ $0тТ346 Два стабилитрона 3,3 В 

ЗАб Р2МЗ.6МВ2А РЫ $0т346 Два стабилитрона 3,6 В 

ЗАЭ Р2МЗ.9МВ2А РЫ $0тТ346 Два стабилитрона 3,9 В 

ЗАК ВС856АК РЫ ЗОТ23В ВС556А 

ЗВ ВС856В ИТ $О0Т23 ВС556В 

ЗВ ВС856ВТ РЫ $0тТ416 ВС556В 

ЗВр ВС856В РЫ $0Т23 ВС556В 

ЗВ$ ВС856В Зе $О0Т23 ВС556В 

ЗВ ВС856В РЫ $О0Т23 ВС556В 

ЗВ ВС856В\/ РЫ $0тТ323 ВС556В 

ЗВ- ВС856В\/ РЫ $0тТ323 ВС556В 

ЗВ ЕММТ918 2е{ $О0Т23 2№918 

ЗВ ММВТУ918 Мо! ЗОТ23 2№918 

ЗВК ВС856ВВ РЫ $ОТ23 ВС556В 

3С ЕММТА20В 2е{ ЗОТ23В МР$А20 

3С ВС857 Зе _ Пара раздельных рпр общего применения 
ЮВ) ВС856 РЫ $О0Т23 ВС556 Плчь > 75 

ЗОр ВС856 РЫ ЗОТ23 ВС556 П21ь > 75 

ЗВ ВС856 РЫ ЗОТ23 ВС556 П21ь > 75 

ЗРЕ ВС856\\ РЫ $0Т323 ВС556 Пл1ь > 75 

30- ВС856\\ РЫ $0Т323 ВС556 Пл1ь > 75 

ЮВ] ММВТН81Е Мо! $ОТ23 рпр, 600 МГц, УНЕ 

30 ВС856$ Зе - Пара раздельных рпр общего применения 
ЗЕ ВС857А РЫ $0Т23 ВС557А 

ЗЕ ВС857АТ РЫ $01416 ВС557А 

ЗЕр ВС857А РЫ $0Т23 ВС557А 

ЗЕ! ВС857А РЫ $О0Т23 ВС557А 

ЗЕ! ВС857А РЫ $0Т323 ВС557А 

ЗЕ- ВС857А РЫ $0Т323 ВС557А 

ЗЕ ММВТН10 Мо! $О0Т23 МРЗН1О, 650 МГц 

ЗЕ ЕММТ-А42 2е{ $О0Т23 МР$А42 

ЗЕМ ММВТНлОЕ Мо{ $О0Т23 Усилительный УНЕ, 650 МГц 
ЗЕК ВС857АК РЫ ЗОТ23В ВС557А 

ЗЕР ЕММТН1О 2е{ $О0Т23 прп, 650 МГц 

ЗЕ ВС857В РЫ $0Т23 ВС557В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ЗЕ ВС857ВТ РЫ $01416 ВС557В 

ЗЕр ВС857В РЫ $О0Т23 ВС557В 

ЗЕ $ ВС857В Зе $О0Т23 ВС557В 

ЗР ВС857В РЫ $О0Т23 ВС557В 

З- ВС857В\\/ РЫ $0Т323 ВС557В 

З- ВС857В$ РЫ $0тТ363 ВС557В 

ЗЕ- ВС857В\\/ РЫ $0Т323 ВС557В 

ЗЕВ ВС857ВК РЫ ЗОТ23К ВС557В 

ке] ВС857С РЫ ЗОТ23 ВС557С 

ЗСр ВС857С РЫ $0Т23 ВС557С 

ке] ВС857С РЫ ЗОТ23 ВС557С 

36$ ВС857С Зе $О0Т23 ВС557С 

ке ВС857С РЫ $О0Т23 ВС557С 

Се ВС857С\\ РЫ $0Т323 ВС557С 

3С- ВС857С\\ РЫ $0Т323 ВС557С 

ке] ММВТНЛ1 № $0Т23 _ 

3с МС$Е3454Х Мое Т$ЗОРб п-МОП, улучшенное быстродействие, 1,75 А 
ЗСК ВС857СК РЫ ЗОТ23К ВС557СК 

ЗНр ВС857С РЫ ЗОТ23 ВС557 

ЗНЕ ВС857С РЫ ЗОТ23 ВС557 

ЗНЕ ВС857С\\ РЫ $0Т323 ВС557 

ЗН ММВТНЗ0 № $О0Т23 _ 

ЗН- ВС857С\\ РЫ $0Т323 ВС557 

34 ммвтн69 Мо! $0Т23 рпр, ЧНЕ, 2 ГГц 

ЗУ ВС858А РЫ ЗОТ23 ВС558А 

3/5 ВС858А Зе $0Т23 ВС558А 

ЗВ ВС858АК РЫ ЗОТ23К ВС558А 

34$ ВС\62А Зе $01143 рир, токовое зеркало, П21. = 180 
З4р ВС\62А РН $0Т143 рир, токовое зеркало, П21. = 180 
зк ВС858В РЫ ЗОТ23 ВС558В 

ЗК$ ВС\62В Зе $0Т143 прп, токовое зеркало, П?1- = 290 
ЗКр ВС\62В РН $0Т143 прп, токовое зеркало, П21. = 290 
ЗКК ВС858ВК РЫ ЗОТ23К ВС558В 

ЗЕ ВС858С РЫ $О0Т23 ВС558С 

ЗЕВ ВС858СК РЫ ЗОТ23В ВС558С 

ЗЕ$ ВС\62С Зе $0Т143 рир, токовое зеркало, Н21. = 520 
ЗЕр ВС\62С РН $0Т143 рпр, токовое зеркало, П21. = 520 
ЗМ ВС858 РШ $0Т23 ВС558 

ЗМ ЕММТ5087КВ 2е{ $ОТ23К 2№5087, ВСЗ22 

3М5 ВС\б62 Зе $01143 рир, токовое зеркало 

ЗМр ВС\62 РН $01143 рир, токовое зеркало 

ЗМ ММВТ4402 Ма $О0Т23 2№4402, рпр 

ЗР ЕМТ2222АВ ре ЗОТ23В 2№2222А 

ЗК ММВТ5571 Ма+ $0Т23 рир, импульсный, 850 МГц 

3$ ММВТ5551 Ма $О0Т23 прп, 160 В 

зт НТЗ ре ЗОТ23 прп, 80 В, 100 мА 

3\0 РЕМЗ.0МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 3,0 В, 0,3 Вт 

3\3 РЕМЗ.3ЗМВ РЫ $0т346 Стабилитрон 3,3 В, 0,3 Вт 

3\6 РЕМЗ.6 МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 3,6 В, 0,3 Вт 

3\9 РЕМЗ.9МВ РЫ $0т346 Стабилитрон 3,9 В, 0,3 Вт 

ЗМ ЕММТ-А12 2е{ - МР$А12 

3%3 В2\/49-СЗ\УЗ РЫ $0т89 Стабилитрон 3,3 В, 1 Вт 

3%6 В2\/49-СЗ\6 РЫ $0т89 Стабилитрон 3,6 В, 1 Вт 

3%9 В2\/49-СЗ\9 РЫ $0т89 Стабилитрон 3,9 В, 1 Вт 





Продолжение следует. 
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